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Openbaar exploot 


Op 15 juli 2016 is door J. Foppen, t.k.gerechtsdeurwaarder te Almere namens het Zorginstituut Nederland 
voorheen genaamd het College voor Zorgverzekeringen te Diemen aan Mark Thomas Sol (31 maart 
1987) met onbekende woonplaats betekend een ten laste van betrokkene gelegd executoriaal beslag 
onder derden. Een afschrift is te verkrijgen bij onderstaande Gerechtsdeurwaarders 

Almere Gerechtsdeurwaarders, Kroonprinsstraat 3 5, Almere. 036-5345688 
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